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Question : 
Concernant les rafidha, ils dénigrent Abou Houreira, pourquoi cela Ô cheikh ? 


Réponse : 
Car 11 a brisé leurs dos avec le grand nombre de ses hadiths, qu’Allah l’agrée. 


[Fin de la réponse de Cheikh Muhammad Nassirouddin Al-Albani, qu’Allah lui fasse miséricorde] 
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